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നമ്പർ 


PART III 


Stores Purchase 


Homoeopathy Department 

SHORT TENDER NOTICE 


No. 1774/A1/ 11/GHMCH . 26th September 2011 . 

Competitive sealed tenders are invited for the supply 
of High Frequency X - ray machine with computerized 
Radiography (CR ) on Buy back Scheme for the use of 
Government Homoeo Medical College Hospital, Kozhikode . 
Specification can be obtained from this Office along with 
the tender form . 

Estimate Amount - ` 22 lakhs. 


tender form should be accompanied by a cash remittance 
of 3 ,300 + KVAT @ 4 % which is the price fixed for a 
form , which is not refundable . Tender form is required 
through post an additional amount of - 50 should be 
remitted . Duplicate tender form required will be issued at 
- 1,700 + KVAT @ 4 % per copy. Sale of tender form will be 
closed at 3 p .m . on 21- 11 - 2011 (14 - 11 - 2011 by post). Tender 
form will be obtained from the hospital office on direct 
payment or by Money Order only during working hours. A 
demand draft for an amount of 1 % of the total cost of item 
should be accompanied along with the tender as EMD . 
Specification and catalogue also to be attached with tender. 

Any additional information required can be had from 
the hospital office of the undersigned during the working 
hours . 


Tenders should be superscribed “ Tenders for the 
supply of High Frequency X - ray machine with 
computerized Radiography (CR ) on Buy back Scheme” and 

addressed to Superintendent, Government Homoeo 
Medical College Hospital, Karaparamba , Kozhikode, Kerala 
673 010 . The last date for receipt of tender is 22 - 11 - 2011 at 
11 .30 a.m . Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may apply to the Superintendent, 
Government Homoeo Medical College Hospital, 
Karaparamba , Calicut 10 to obtain the requisite tender form 
in which tender should to be submitted . Application for 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ 
- കോളേജ് ആശു പ്രതി എക്സറെ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിൽ 
- ഹെഫീക്വൻസി എക്സറെ മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈ സ് ഡ് 
റോഡിയോഗ്രാഫി ( സി . ആർ.) ബൈ ബാക്ക് സ്കീം മുഖേന 


വിതരണം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള സീലു വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുപുറത്ത് 
“ ഹെഫീക്വൻ സി എക്സറെ മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ 
റോഡിയോഗ്രാഫിയോടുകൂടിയത് ( സി . ആർ.) ബൈ ബാക്ക് 
സ്കീം മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ” എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, കാരപ്പറമ്പ്, കോഴിക്കേട്- 10 
കേരള - 673 -010 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 22-11- 2011 - ന് കാലത്ത് 
11. 30 -മണിക്ക് മുമ്പായി ലഭിച്ചി രി ക്കത്ത വിധം അയച്ചു 
തരേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെയോ 
അവർ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞനിരക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്തിയതും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ 
അംഗീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

അടങ്കൽ തുക - 22 ലക്ഷം. 

ദർഘാസിന്റെ കൂടെ മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
വരുന്ന തുകയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിര തദ വ്യ മായി 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ സൂ പണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് 
ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കാരപ്പറമ്പ്, 
കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673 010 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ സ്വന്തം 
പേപ്പറിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില - 3 , 300 + കേരള വാറ്റ് @ 4 % രൂപ യാ ണ് . ഇത് 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. 


ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ടെണ്ടർ 
ഫോറം തപാ ലിൽ ലഭി ക്ക ണ മ ങ്കിൽ - 50 തപാൽ 
ചാർജ്ജായി അധികം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം 
ആവശ്യമുള്ളവർ - 1,700 + കേരള വാറ്റ് @ 4 % അടയ്ക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 21 - 11 - 2011 , 3 മണിവരെ ഓഫീ 
സിൽനിന്ന് നേരിട്ടും 14 -11- 2011 വരെ തപാൽമാഗ്ഗവും ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. തപാൽമാഗ്ഗം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മണി ഓർഡർ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളൂ . വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 
ഉപകരണത്തിന്റെ കാറ്റലോഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ (പവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ആശുപ്രതി ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Govt. Homoeopathic Medical 
College Hospital , 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


